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Short User Guide 


This Short User Guide contains brief information on how 
to install, set up and use Aurora Expert for Windows. 


| The on-screen tutorials are a step-by-step guide to 
Aurora Expert for Windows basic functions. 


You can display context-sensitive help for the operation you 
are performing. For information on how to view the help, 
Displaying Help in Aurora Expert for Windows on 

page 16. 


Contacts 
For software, updates, add-ons, application notes and 
information on all Trend Communications Ltd products, 
visit www.trendcomms.com 
or 
Email: customer.support@trendcomms.com 


e For Registration and Licensing, contact your Trend 
Communications Ltd representative or the Trend 
Communications Ltd Help Desk: 


From within the UK: 01628 503515 

From France: (01) 69 35 54 75 

From Germany: (0) 89-32 30 09-43 

From USA, Canada and South America: +1 256 430 
0475 

From Spain: 93 485 7192 

From other non-UK countries: + 44 1628 503515 


Intended Readers 


This guide is for first-time users of Aurora Expert for 
Windows, as well as users upgrading from earlier versions 
of Aurora Expert for Windows. 


We assume you are familiar with the operating system on 
your PC: Windows 95/98/ME/XP and Windows NT/2000. 


We recommend that you read the installation instructions 
before you begin installing Aurora Expert for Windows. 
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Introduction to AuroraExpert for Windows 


Aurora Expert for Windows is a PC-based protocol 
analysis application. It enables you to transfer, filter, 
display, store and capture protocol data for analysis 
from compatible Aurora testers. 


System Requirements for Windows 95/98/ME/XP 
and NT/2000 


To use Aurora Expert for Windows you need the following: 


An Intel Pentium 90MHz or compatible processor (or 
higher) 

Microsoft Windows 95/98/ME/XP or NT/2000 with 
default virtual memory settings 

Microsoft Internet Explorer 4.0 (or higher) 


10 MB available hard disk space for installation, and 
10 MB available after installation for Windows virtual 
memory. 


SVGA display card 


We recommend the following hardware and software: 


16 MB or more of RAM available to Aurora Expert for 
Windows. 


Installing AuroraExpert for Windows 
(Software) 


EN-2 


You have either: 


downloaded Aurora Expert for Windows and the Short 
User Guide (this Guide) from the Trend 
Communications web site 


or received an installation CD and the Short User 
Guide (this Guide). 


Note 

We recommend that you close all Windows programs 
before installing Aurora Expert for Windows. 

This frees up memory for installation and prevents possible 
conflict between the Windows installer and other 
programs. 
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Installing from Downloaded Software 
-1- Download the Installation software to your PC. 


-2- Start the installation by either: 
Double-clicking on the downloaded Setup.exe file. 
OR 
Click on Start and choose run. 
The Installation Wizard begins. 


-3- Follow steps 2 to 4 in Installing from CD below. 


Installing from CD 


-1- Insert the CD into the CD drive on your PC. 
The Installation Wizard begins. 


-2- Follow the instructions on the screen. 


=| Note 
If you have set up your PC to autorun CDs, the CD should 
start automatically. 


If the CD does not start automatically: 

-1- Select Start and choose Run. 

-2- Enter D:\Setup where D: is the CD drive for your PC. 
-3- Choose OK. 


=| Notes 

e If during installation the Install Wizard detects a 
previous version of Aurora Expert for Windows on 
your system, follow the instructions to uninstall your 
existing version of Aurora Expert for Windows. 


e¢ When you have successfully installed Aurora Expert for 
Windows a 30 day evaluation period is started with all 
the options included. 


The Register screen, displaying the number of days 
remaining, is displayed each time you start Aurora Expert 
for Windows during the 30 day free period. 


-4- Click on Continue to open Aurora Expert for 
Windows. 
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=) Notes 


After you have registered Aurora Expert for Windows, 
the registration screen is no longer displayed when you 
start Aurora Expert for Windows. 


To display the Register screen, press and hold CTRL 
when you start Aurora Expert for Windows. You will 
need to do this to Upgrade or Transfer a Licence for 

Aurora Expert for Windows. See Licensing on page 5S. 


Troubleshooting Installation 
If you are having trouble installing Aurora Expert for 
Windows, try one or more of the following: 


Check the Readme file on the CD for any last minute 
news about installing Aurora Expert for Windows. 


If installation stops it may be because the CD is 
damaged. To see if the CD is damaged, close the 
installer and copy the CD to your hard disk. If you 
receive an error during copying, contact Trend 
Communications Customer Support. 


Make sure that your system, hard disk space and 
available RAM meet or exceed those required for 
running Aurora Expert for Windows. See System 
Requirements for Windows 95/98/ME/XP and NT/ 
2000 on page 2. 


There may be a conflict between the installer and any 
virus detection software. Check with the virus software 
supplier for more information. 


Registering 


You can register Aurora Expert for Windows at any time 
during the 30 day evaluation period and after the 
evaluation period has expired. When you register your copy 
of Aurora Expert for Windows you will also be eligible for 
support, updates and information about the latest software 
releases. 


To register you will need to contact Trend Communications 
Ltd to obtain a 32 character Unlock Code to enable you to 
use Aurora Expert for Windows beyond the 30 day 
evaluation period. 
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You will be asked to supply your Serial number, which is 
displayed on the Register screen each time you start 
Aurora Expert for Windows, and the options you want to 
install. See Contacts on page 1. 


-1- Start Aurora Expert for Windows. 
The Register screen is displayed. 


-2-_ Make a note of your Serial number. 
This is displayed in the top right-hand corner. 


-3- Contact Trend Communications Ltd for your Unlock 
Code. See Contacts on page 1. 


-4- Enter your Unlock Code and click on Unlock. 
The following message is displayed: 
Your application is now licensed! 


-5- Click on OK to open Aurora Expert for Windows. 


Licensing 


If you want to add more options to Aurora Expert for 
Windows, you must contact Trend Communications Ltd. 
You will need your Serial number which is displayed on the 
Register screen. 


Adding More Options (Upgrading) 
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-1- Press and hold CTRL when you start Aurora Expert 
for Windows to display the Register screen. 


-2- Make a note of your Serial number. 


-3- Contact Trend Communications Ltd for your Unlock 
Code. See Contacts on page 1. 


-4- Click on Upgrade Licence. 


-5- Enter your Unlock Code and click on Unlock. 
The following message is displayed: 
Your application is now licensed! 


-6- Click on OK to open Aurora Expert for Windows. 
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Transferring AuroraExpert for Windows to 
another Computer 


-1- Install Aurora Expert for Windows on the target PC 
(the target PC you want to move Aurora Expert for 
Windows to). 

An evaluation version is installed. 


-2- Make a note of the Serial number on the target PC. 


-3- Press and hold CTRL when you start Aurora Expert 
for Windows on the source PC to display the Register 
screen. 


-4- Click on Transfer Licence. 
-5- Enter the Destination Serial number. 
-6- Click on Transfer. 
The following message is displayed: 
Please confirm that you wish to transfer this 
licence? 
-7- Click on OK to accept the transfer. 
The STATUS display changes to Transferred. 
The Register screen displays your Unlock Code. 
-8- Make a note of your Unlock Code. 
Note 
When you press Cancel, Aurora Expert for Windows on 


the source PC, will be made unusable and the licence 
STATUS will be set to Expired. 


Using AuroraExpert for Windows on the Target PC 
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Note 
You only need to perform the following steps the first time 
you use Aurora Expert for Windows on the target PC. 


-1- Start Aurora Expert for Windows on the target PC. 
The Register screen is displayed. 


-2- Enter the new Unlock Code. 


-3- Click on Unlock. 
The following message is displayed: 
Your application is now licensed! 


-4- Click on OK to open Aurora Expert for Windows. 
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Basic Operations 


Starting AuroraExpert for Windows 


-1- Choose Start, select Programs and choose 
Aurora Expert for Windows from the Aurora folder 
OR 
= double-click on the Aurora Expert for Windows icon 
a on your desktop. 


E) Note 
If you have installed the 30 day evaluation version, the 
Register screen is displayed. See Registering on page 4. 
Choose Continue to open Aurora Expert for Windows. 


Closing AuroraExpert for Windows 
To close Aurora Expert for Windows, display the File menu 
and choose Exit or select the windows close button. 


Displaying Help in AuroraExpert for Windows 
There are two types of on-line help available: 


Choose 2 | for on-line on Aurora Expert for Windows. 


Choose [| for ISDN help. 


Opening a file 
To open an Aurora Expert for Windows decode file, display 
the File menu and choose Open. 
The Open File dialog is displayed. 


-1- Type in the filename or browse through the directory 
structure until you find the file you want. 
-2- Open the file. 
E) Note 


All Aurora Expert for Windows decode files have the file 
extension .EXP. 
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Changing the Language 


When you start Aurora Expert for Windows for the first 
time the language selected in your operating system’s 
Regional Settings is used. You can change Aurora Expert 
for Windows language setting without having to change 
your PC’s settings. 


-1- Display the Setup menu, choose Language and select 
the language you want. 
The following message: 
Please restart Expert to activate the new language. 
is displayed. 


-2- Press OK to close the dialog. 
-3- Close Aurora Expert for Windows. 


-4- Restart Aurora Expert for Windows. 


A Look at AuroraExpert for Windows 
Main Screen 
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The main screen is displayed when you open Aurora Expert 
for Windows. For more information see A Guided tour of 
the screen in the On-screen Help. 
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This contains the names of the menus. Select a menu to 
display a list of options. 


The toolbar gives you quick access to the most common 
operations in Aurora Expert for Windows. The buttons are 
grouped so that related operations are together. For 
example: Start Capture and Stop Capture, Open and Save 
Session. 

To show or hide the toolbar and the status bar, select View. 


You can use these buttons as an alternative to using the 
mouse to select menus and options. 


See Displaying Statistics, Hexadecimal or Session 
Information on page 14. 


This displays information for the current session. When the 
mouse is positioned over a menu item or a toolbar button a 
description of its function is displayed in the left-hand side 
of the status bar. 


Setting 


up AuroraExpert for Windows 


Before you can start capturing data using Aurora Expert for 
Windows, you must use the Setup menu to change the 
settings to match the tester you are using. 


If you are going to transfer data froma tester, set up the date 
and time on the tester first to enable Aurora Expert for 
Windows to use the date and time settings from the tester. 
If Aurora Expert for Windows does not receive a date and 
time from the tester, the following message is displayed in 
the Statistics window: (Using Local Time). See Viewing 
Statistics in the On-screen Help. 


Step 1 - Connecting Your PC to Your Aurora Tester 
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-1- Connect the RS232 cable from your tester to COM1 
or COM2 on your PC. 


-2- Make sure that your Aurora tester’s RS232 settings 
match those in Step 2. 


-3- Set up your tester to export Expert information to the 
Comms port. 
See your tester’s User Guide for information. 
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Step 2 - Setting Up the Communications Port 


We recommend that you use the following communications 
settings. To set up the communications, See Setting up 
Communications in the On-screen Help. 


AuroraDuet 
Baud Rate: 19200, Parity: None, Data Bits: 8, Stop Bits: 1. 


AuroraSonata 
Baud Rate: 19200, Parity: None, Data Bits: 8, Stop Bits: 1. 


AuroraTempo 
Baud Rate: 57600, Parity: None, Data Bits: 8, Stop Bits: 1. 


AuroraTango 
Baud Rate: 9600, Parity: None, Data Bits: 8, Stop Bits: 1. 


Step 3 - Setting Up the Protocol Technology 


PRP IP 


This option enables you to select the Protocol Technology 
that you want to use. For example: ISDN & X.31, Frame 
Relay, V5 or PPP/IP. 


You must choose the Protocol Technology you want to use 
before you set up the filters. See Choosing the Protocol 
Technology in the On-screen Help. 


You can only select the protocol options you have installed. 
The unavailable options are greyed. If you want to install 
more Protocol Technology options, see Adding More 
Options (Upgrading) on page 5S. 


There are no protocols available for Frame Relay or PPP/IP. 


Step 4 - Displaying Layer Messaging Information 
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Aurora Expert for Windows displays layer 1, 2 and 3 
messaging information. You can choose: predefined 
settings, custom or to hide the Layer messaging 
information. 


-1- From the View Menu select Display Options. 


-2- Select the level of decode you want Aurora Expert for 
Windows to display: 
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e = Short—displays a summary of layer information 


e Expanded—displays header messages and 
information elements 


¢ Complete—displays all messages and 
information elements 


e Custom—use to set up your own Layer settings 
instead of using the Predefined Settings. 


Hiding Messaging Information 
-1- From the View Menu select Display Options. 
-2- From Predefined Settings select Custom. 


-3- From Layer Setup select the Layer or Layers and 
choose Off. 


Step 5 - Setting up the Filters 


Filters are used to select how much information you want 
to be displayed. For example, you may not want to view all 
of the captured data, just specific messages. You can set up 
and apply a filter, to a realtime capture or to a saved file to 
display the information you want to view. 


All of the data is imported during a capture. If you apply a 
filter, then only the filtered information is displayed. 


Step 6 - Setting Up the Capture 
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This option enables you to set up a filename before 
capturing data and to choose how you want to display the 
captured data. For example: 


e Prompt before overwriting 

e —_ Autoload on Stop 

e Capture with Display. 
Starting the Capture 


This option enables you to start capturing the data. 


-1- Display the Capture menu and choose Start. 
If you have chosen an existing filename you are 
prompted to confirm that you want to overwrite the 
existing file. 
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Freezing the Capture 

This option enables you to freeze a section of data. 
Aurora Expert for Windows continues to capture data 
during Freeze mode. 


Resuming the Capture 

This options enables you to stop freezing the data and 
resume displaying the data as it is captured. 
Stopping the Capture 

This option enables you to stop the capture. 

Saving a Session 


Aurora Expert for Windows saves a filtered session as an 
SES file) and a decode file as an .EXP file. 


Applying a Filter to a File 
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You can apply filters by opening a file and applying filters 
or from an open file. 


Displaying the Filter Selection Dialog 

(no file open) 

-1- Display the File menu and choose Open and Apply 
Filters. 
The Open File and Apply Filter dialog is displayed. 


-2- Choose the file you want to open. 
The Filter Selection dialog is displayed. 


Displaying the Filter Selection Dialog 
(from an open file) 


-1- Display the Filter menu and choose Apply Filter to a 
New Window or Add Filter. 
The Filter Selection dialog is displayed. 


Applying Filters 
-1- Display the Filter Selection dialog as above. 


-2- From the Filter Name list, choose the filter that you 
want to apply. 
Information about the filter is displayed. 
If you want to create a new filter choose Filter Setup. 
See Setting up Filters in the On-screen Help. 
If you do not want to add more filters, choose OK to 
apply the filter. 
The filtered data is displayed. 
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To apply more filters: 


-1- Select AND or OR. 
If you choose AND, only events that pass both filters 
are displayed. If you choose OR, events that pass 
either filter are displayed. 


-2- From the Filter Name list choose the filter that you 
want to apply. 
Information about the filter is displayed. 
To add more filters, repeat steps 1 to 2. 


-3- Click on OK to apply the filter 
The filtered data is displayed. 


Displaying Statistics, Hexadecimal or Session 
Information 

The following options enable you to display statistics, 
hexadecimal or session information for the currently open 
file. The information is displayed in a separate window. 
Statistics 


-1- Display the View menu and choose Statistics. 
The session name, start time and date, layer 
information, events and calls are displayed. 


Session 
-1- Display the View menu and choose Session. 


-2- Enter or amend the existing Site Details, Operator 
details or add any Notes relevant to this particular 
capture session. 

The Filename and Date cannot be edited. 


Hexadecimal 


-1- Display the View menu and choose Hexadecimal. 
The data is displayed in hexadecimal format. 


e = Black—Event 
e ~=Blue—Layer 2 
e  Green—Layer 3 


¢ — Bold Underlined—The currently selected part of 
the frame 
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Printing a File 
To print data that is currently displayed: 


-1- Display the File menu and choose Print or click on 


-2- Select the printer you want to use from the Name list. 


=| Note 
Click on Properties to view more information on Paper, 
Graphics, Device Options or Postscript settings. 


-3- Select either All Events or Events. 
Selecting Events enables you to define the range of 
Events to be printed. 


-4- Select In Colour to enable or disable Colour 
Highlighting. 
A tick indicates that this option is enabled. 


-5- Click on OK to print the file. 
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Notice sur les droits d'auteurs 

Les informations contenues dans ce document sont la 
propriété de Trend Communications Ltd. et sont 
fournies sans que la société n’assume la responsabilité 
des erreurs et des omissions. 


Aucune partie de ce document ne peut étre reproduite 
ou utilisée excepté sur autorisation contractuelle ou 
autre permission écrite accordée par Trend 
Communications Ltd. Les droits d’auteur et autres 
restrictions relatives a la reproduction et a l’utilisation 
sont applicables a tous les supports susceptibles de 
contenir ces informations. 


Trend Communications Ltd. adopte une politique 
d’amélioration continue de ses produits et se réserve le 
droit de modifier sans préavis la spécification, la 
conception, le prix ou les conditions de fourniture de 
tout produit ou service. 


Le nom Trend Aurora est une marque déposée par la 
société Trend Communications Limited. 


Windows est une marque déposée par la société 
Microsoft Corporation. 


© Trend Communications Ltd. 2003 
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Cette Prise en Main contient des informations succinctes 
sur l'installation, la configuration et l'utilisation 
d'Aurora Expert pour Windows. 


| Ce cours dispensé sur votre écran explique les fonctions de 
base d'Aurora Expert pour Windows étape par étape. 


Vous avez la possibilité d'afficher une aide contextuelle se 
rapportant a l'opération que vous effectuez. Pour plus 
d'informations a ce sujet, reportez-vous a la section 
Afficher l'Aide dans AuroraExpert pour Windows page 9. 


Nous contacter 
Pour des mises a jour logiciel, des ajouts, et obtenir des 
informations sur les applications ainsi que tous les produits 
Trend Communications Ltd, rendez-vous sur le site 
www.trendcomms.com 
ou 
envoyez un email a : support.france@trendcomms.com 


Pour tout renseignement concernant la licence et 
l'enregistrement, contactez votre représentant Trend 
Communications Ltd ou |'équipe d'assistance de Trend 
Communications Ltd : 


De France: 01 69 35 54 75 

Du Royaume-Uni : 01628 503515 

D'Allemagne : (0) 89-32 30 09-43 

Aux E-U, Canada et Amérique du Sud : +1 256 430 04755 
D'Espagne : 93 485 7192 

De tous les autres pays : +44 1628 503515 


A qui s'adresse ce guide ? 


Ce guide est destiné aux personnes qui utilisent 

Aurora Expert pour Windows pour la premiére fois, ainsi 
qu'aux utilisateurs effectuant une mise a jour a partir d'une 
version précédente. 
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Il est supposé que vous étes familier avec le systéme 
d'exploitation de votre PC : Windows 95/98/ME/XP et 
Windows NT/2000. 


Nous conseillons de lire attentivement les instructions 
relatives a l'installation d'Aurora Expert pour Windows 
avant de procéder 4 cette derniére. 


Introduction a AuroraExpert pour Windows 


Aurora Expert pour Windows est une application 
d'analyse de protocole sur PC qui permet de transférer, 
de filtrer, d'afficher, de stocker et de capturer des 
données relatives aux protocoles, a des fins d'analyse, 
depuis les testeurs Aurora compatibles. 


Configuration minimale du systeme pour Windows 
95/98/ME/XP et NT/2000 
Pour pouvoir utiliser Aurora Expert pour Windows, il vous 
faut la configuration suivante : 


Un processeur Intel Pentium 90MHz ou compatible 
(minimum) 

Microsoft Windows 95/98/ME/XP et NT/2000 avec 
des paramétres de mémoire virtuelle par défaut 
Microsoft Internet Explorer 4.0 (ou version ultérieure) 


10 Mo disponibles sur le disque dur pour I'installation 
et 10 Mo disponibles, une fois I'installation exécutée, 
pour la mémoire virtuelle Windows. 


Carte vidéo SVGA 


Nous recommandons le matériel et le logiciel suivants : 


FR-2 


16 Mo (ou plus) de RAM dédiés 4 Aurora Expert pour 
Windows 
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Installation d'AuroraExpert pour Windows 
(Logiciel) 
Vous avez: 


¢ soit téléchargé Aurora Expert pour Windows et la Prise 
en Main (ce Guide) a partir du site Web de Trend 
Communication. 


¢ soit regu un CD d'installation et la Prise en Main (ce 
Guide). 


EI Remarque 
Il est préférable de fermer tous les programmes Windows 
avant de procéder a l'installation d'Aurora Expert pour 
Windows. 
Vous libérez ainsi de la mémoire nécessaire a I'installation 
et évitez tout conflit entre le programme d'installation 
d'Aurora Expert pour Windows et les autres programmes. 


Installer a partir du Logiciel Téléchargé 
-1- Télécharger le logiciel d'installation sur votre PC. 


-2- Lancer l'installation en Double-Cliquant sur le fichier 
téléchargé : Setup.exe 
OU 
Cliquant sur Démarrer puis Exécuter. 
L'assistant d'installation se lance. 


-3- Suivez les étapes 2 a 4 de I'Installation a partir du CD. 
Installer a partir du CD 


-1-  Insérez le CD-ROM dans le lecteur approprié de votre 
PC. 
L'Assistant Installation s'affiche. 


-2- Suivez les instructions fournies a l'écran. 


EI Remarque 
Si vous avez configuré votre PC de maniére a ce qu'il lance 
automatiquement les CDs, le CD-ROM devrait démarrer 
automatiquement. 
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Si le CD-ROM ne démarre pas automatiquement : 


-1- 
-2- 


-3- 


Sélectionnez Démarrer, puis Exécuter. 


Tapez D:\Setup ot D: est le lecteur de CD-ROM sur 
votre PC. 


Cliquez sur OK. 


Remarques 


Si, pendant I'installation, l'Assistant Installation détecte 
une version antérieure d'Aurora Expert pour Windows 
sur votre systéme, suivez les instructions 
correspondantes pour la désinstaller. 


Lorsque vous avez achevé I'installation 

d'Aurora Expert pour Windows, vous disposez d'une 
période d'essai de 30 jours, pendant laquelle toutes les 
options sont disponibles. 


L'écran Enregistrement , indiquant le nombre de jours 
restant, s'affiche a chaque démarrage d'Aurora Expert pour 
Windows pendant la période d'essai gratuit de 30 jours. 


-4- 


Cliquez sur Continuer pour ouvrir Aurora Expert 
pour Windows. 


Remarques 


Une fois que vous étes enregistré en tant qu'utilisateur 
d'Aurora Expert pour Windows, I'écran 
d'enregistrement ne s'affiche plus 4 chaque lancement 
d'Aurora Expert pour Windows. 


Pour afficher l'écran Enregistrement, appuyer et 
maintenir la touche CTRL lorsque vous lancez 

Aurora Expert pour Windows. Vous devez également 
utiliser cet écran lors d'une mise a jour ou d'un 
transfert de licence d'Aurora Expert pour Windows. 
Pour plus d'informations sur la licence, reportez-vous a 
la section Licence page 6. 
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Dépannage Installation 
Si vous rencontrez des problémes lors de I'installation 
d'Aurora Expert pour Windows, suivez le(s) conseil(s) 
suivant(s) : 


¢ Consultez le fichier Lisez-moi sur le CD-ROM pour 
toute information de derniére minute sur I'installation 
d'Aurora Expert pour Windows. 


e Sil'installation s'arréte en cours de processus, il se peut 
que le CD-ROM soit endommagé. Pour le vérifier, 
fermez le programme d'installation et copiez le contenu 
du CD-ROM sur votre disque dur. Si une erreur se 
produit durant la copie des fichiers, contactez 
l'assistance clientéle de Trend Communications. 


e Assurez-vous que sur votre systéme, l'espace disponible 
sur votre disque dur et la quantité de RAM exigés sont 
conformes ou supérieurs a la configuration requise 
pour l'exécution d'Aurora Expert pour Windows. 
Reportez-vous a la section Configuration minimale du 
systeme pour Windows 95/98/ME/XP et NT/ 

2000 page 2. 


e Ilse peut qu'il y ait un conflit entre le programme 
d'installation et un logiciel de détection de virus installé 
sur votre PC. Renseignez-vous auprés du fournisseur du 
logiciel de détection de virus. 


Enregistrement 


Vous pouvez vous enregistrer en tant qu'utilisateur 
d'Aurora Expert pour Windows a tout moment, pendant la 
période d'essai de 30 jours et aprés son expiration. Lorsque 
vous enregistrez votre version d'Aurora Expert pour 
Windows, vous pouvez dés lors bénéficier de l'assistance, 
des mises a jour et de toute information relative aux 
derniéres versions du logiciel. 


Pour vous enregistrer, vous devez contacter Trend 
Communications Ltd afin d'obtenir votre clé a 32 
caractéres (Code Enregistrement). Celle-ci vous permet 
d'utiliser Aurora Expert pour Windows au-dela de la 
période d'essai de 30 jours. 
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Vous devez fournir votre numéro de série qui s'affiche sur 
l'écran Enregistrement chaque fois que vous démarrez 
Aurora Expert pour Windows, et indiquer les options que 
vous souhaitez installer. Pour savoir comment nous 
contacter, reportez-vous a la section Nous contacter page 1. 


-1- Démarrez Aurora Expert pour Windows. 
L'écran Enregistrement s'affiche. 


-2- Prenez note de votre numéro de série. 
Il est visible en haut a droite de l'écran. 


-3- Contactez Trend Communications Ltd pour connaitre 
votre Code Enregistrement. Pour savoir comment 
nous contacter, reportez-vous a la section Nous 
contacter page 1. 


-4- Tapez votre Code Enregistrement et cliquez sur 
s’enregistrer. 
Le message suivant est affiché : 
Vous étes maintenant enregistré. 


-5- Cliquez sur OK pour ouvrir Aurora Expert pour 
Windows. 


Licence 


Si vous souhaitez utiliser d'autres options Aurora Expert 
pour Windows, veuillez contacter Trend Communications 
Ltd. Vous devrez communiquer votre numéro de série 
indiqué sur l'écran Enregistrement. 


Ajout d'options supplémentaires (Mise a jour) 
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-1- Appuyer et maintenir la touche CTRL au lancement 
d’Aurora Expert pour Windows pour afficher l'écran 
Enregistrement. 


-2- Prenez note de votre numéro de série number. 


-3- Contactez Trend Communications Ltd pour connaitre 
votre Code Enregistrement. Pour savoir comment 
nous contacter, reportez-vous a la section Nous 
contacter page 1. 


-4- Cliquez sur Mettre a jour. 
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Tapez votre Code Enregistrement et cliquer sur 
S'Enregistrer. 

Le message suivant est affiché : 

Vous étes maintenant enregistré. 


Cliquez sur OK pour ouvrir Aurora Expert pour 
Windows. 


Transfert d'AuroraExpert pour Windows sur 
un autre ordinateur 


-1- Installez Aurora Expert pour Windows sur la machine 
cible (le PC sur lequel vous souhaitez transférer 
Aurora Expert pour Windows). 

Une version d'essai est installée. 

-2- Prenez note du numéro de série sur la machine cible. 

-3- Appuyer et maintenir la touche CTRL au lancement 
d’Aurora Expert pour Windows sur le PC afficher 
l'écran Enregistrement. 

-4- Cliquez sur Transférer Licence. 

-5- Tapez le Serial number cible. 

-6- Cliquez sur Transférer. 

Le message suivant s'affiche : 
Confirmer le transfert de Licence SVP? 

-7- Cliquez sur OK pour valider le transfert. 

L'affichage d'Etat affiche maintenant Transféré 
L'écran Etat Licence affiche votre Code 
Enregistrement. 
-8- Prenez note de votre Code Enregistrement. 
=] Remarque 


Lorsque vous cliquerez sur Annuler, la version 

Aurora Expert pour Windows installée sur la machine 
d'origine ne sera plus utilisable et la zone Etat Licence de la 
licence affichera Expirée. 
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Utilisation d’AuroraExpert pour Windows sur la 

machine cible 

EI Remarque 
Vous devez uniquement exécuter les actions suivantes lors 
de la premiére utilisation d'Aurora Expert pour Windows 
sur la machine cible. 


-1- Lancer Aurora Expert pour Windows sur le PC 
destination. 
L'écran d’enregistrement est affiché. 


-2- Tapez le nouveau Code Enregistrement. 


-3- Cliquez sur S'enregistrer. 
Le message suivant est affiché : 
Vous étes maintenant enregistré. 


-4- Cliquez sur OK pour ouvrir Aurora Expert pour 
Windows. 


Opérations de base 
Démarrer AuroraExpert pour Windows 


-1- Sélectionnez Démarrer, puis Programmes et cliquez 
sur Aurora Expert pour Windows dans le dossier 
Aurora 


OU 
= double-cliquez sur l'ic6ne Aurora Expert pour 
Windows sur votre bureau. 


EI Remarque 
Si vous avez installé la version d'essai de 30 jours, l'écran 
Enregistrement s'affiche. Reportez-vous a 
Enregistrement page 5. 
Cliquez sur Continuer pour ouvrir Aurora Expert pour 
Windows. 


Fermer AuroraExpert pour Windows 
Pour fermer Aurora Expert pour Windows, affichez le 
menu Fichier et sélectionnez Quitter ou cliquez sur le 
bouton de fermeture de fenétre. 
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Afficher I'Aide dans AuroraExpert pour Windows 
Deux types d'aide en ligne s'offrent a vous : 


Sélectionnez pour obtenir l'aide en ligne se 
rapportant a Aurora Expert pour Windows. 


Sélectionnez 4] pour l'aide se rapportant au RNIS. 


Ouvrir un fichier 
Pour ouvrir un fichier de décodage Aurora Expert pour 
Windows, affichez le menu Fichier et sélectionnez 
Ouvrir. 
La boite de dialogue Ouvrir un fichier s'affiche. 


-1- Tapez le nom du fichier ou parcourez la structure 
de répertoires jusqu'a ce que vous trouviez le 
fichier recherché. 


-2- Ouvrez le fichier. 


EB} Remarque 
Tous les fichiers de décodage Aurora Expert pour 
Windows comportent I'extension de fichier .EXP. 


Changer la langue 
A votre premiére utilisation d'Aurora Expert pour 
Windows, la langue sélectionnée dans les Paramétres 
régionaux de votre systéme d'exploitation est utilisée. 
Vous pouvez modifier les paramétres de langue dans 
Aurora Expert pour Windows sans affecter les 
paramétres de votre PC. 


-1- Affichez le menu Configurer, choisissez Langue, 
puis sélectionnez la langue de votre choix. 
Le message suivant (vous invitant 4 redémarrer 
Aurora Expert pour valider votre modification) : 
SVP, Relancez AuroraExpert pour activer le 
nouveau langage 
s'affiche. 


-2- Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue. 
-3- Fermez Aurora Expert pour Windows. 


-4- Redémarrez Aurora Expert pour Windows. 
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Présentation d'AuroraExpert pour Windows 


Ecran principal 
L'écran principal s'affiche lorsque vous ouvrez 
Aurora Expert pour Windows. Pour plus d'informations a 


ce sujet, reportez-vous 4 la section Visite guidée de l'écran 
dans I' Aide affichée a l'écran. 


Barre Aurora Expert -[5- Trace 27.02 Gl.exp — (Aucun Filtre Appliquéll 
des menus ———> & fetes Edion Sess Configzer Caplue Aiichage Fiabe Tempe Réel Fepite Ayde 18) x) 


Barre d’outis ———> (SHG & AD © vex BE) EP 


Fenétre Dore Finda. 27S) 
d'information ——SPh ne 

Session 

Affichage du 

décodage 


Nam Session 


Stat Tare 1h: 
Stott Date a 


Fenétre 
statistiques 


Layer 2 Frames LS) 


D i 
teeta oa 
Affichage de 3 4 
Vhexadécimal 
; a Pas 
Barre d’état = ————> Aide. appuyer sur Fi (Choroomeni DKocints | [ndinr DSS1 (ETSI) (Basic Rain) ‘Anéter 
Barre de La Barre de menus contient les noms des menus. 
menus Sélectionnez un menu pour afficher une liste d'options. 
Barre La Barre d'outils vous permet d'exécuter rapidement les 
d'outils opérations les plus courantes dans Aurora Expert pour 


Windows. Les boutons sont regroupés, facilitant 
l'exécution d'opérations connexes. Par exemple : Lancer 
Capture et Arréter Capture, Ouvrir et Enregistrer sous. 
Pour afficher ou masquer la Barre d'outils et la Barre 
d'état, sélectionnez Vue. 


Boutons Vous pouvez utiliser ces boutons au lieu de la souris pour 
delaBarre  sélectionner menus et options. 
d'outils 


Dialogues Voir Affichage Statisiques, hexadécimal, information de 
session page 15. 
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Affiche des informations sur la session courante. Lorsque la 
souris est positionnée sur une ic6ne de la barre d'outils ou 
sur une ligne d'un menu, une description de la fonction est 
affichée dans la partie gauche de la Barre d'Etat. 


Configuration d'AuroraExpert pour 
Windows 


Avant de pouvoir capturer des données 4 l'aide 

d'Aurora Expert pour Windows, vous devez utiliser le 
menu Configurer pour modifier les paramétres en fonction 
du testeur que vous employez. 


Si vous avez planifié un transfert de données a partir d'un 
testeur, vous devez d'abord paramétrer la date et l'heure sur 
ce dernier afin qu'Aurora Expert pour Windows puisse 
utiliser ces informations. Si Aurora Expert pour Windows 
ne recoit pas de date ni d'heure du testeur, le message 
suivant (vous informant qu'aucune heure de début n'a été 
spécifiée pour la session) : 

(Utilisation heure locale) est affichée dans la fenétre 
Statistiques.. Voir Visualier les statisiques dans l’aide en 
ligne. 


Etape 1 - Connecter le PC au testeur Aurora 


-1- Connectez le cable RS232 de votre testeur au COM1 
ou COM2 sur votre PC. 


-2- Assurez-vous que les paramétres du RS232 du testeur 
Aurora correspondent a ceux spécifiés 4 la deuxiéme 
étape. 


-3- Configurez votre testeur de maniére a ce qu'il exporte 
les informations d'Aurora Expert au port de 
communication. 

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide 
d'utilisation du testeur. 
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Etape 2 - Paramétrer le port de communication 


Nous vous conseillons d'appliquer les paramétres de 
communication suivants. Pour les configurer, reportez-vous 
a la section Paramétrage des communications dans |' Aide 
affichée a l'écran. 


AuroraDuet 
Débit (en bauds) : 19200, Parité : Aucune, Bits 
d'information : 8, Bits d'arrét : 1. 


AuroraSonata 
Débit (en bauds) : 19200, Parité : Aucune, Bits 
d'information : 8, Bits d'arrét : 1. 


AuroraTempo 
Débit (en bauds) : 57600, Parité : Aucune, Bits 
d'information : 8, Bits d'arrét : 1. 


AuroraTango 
Débit (en bauds) : 9600, Parité : Aucune, Bits 
d'information : 8, Bits d'arrét : 1. 


Etape 3 - Paramétrer le protocole 


PRP IP 
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Cette option vous permet de sélectionner le protocole que 
vous souhaitez utiliser. Par exemple : RNIS et X.31, Relais 
de trame, V5 ou PPP/IP. 


Vous devez sélectionner le protocole voulu avant de 
configurer les filtres. Reportez-vous a la section Choisir un 
protocole dans |' Aide affichée a l'écran. 


Vous pouvez uniquement choisir les options de protocole 
que vous avez installées au préalable. Les options non 
disponibles apparaissent grisées. Si vous souhaitez installer 
des options de protocole supplémentaires, reportez-vous a 
la section Ajout d'options supplémentaires (Mise a 

jour) page 6. 


Il n'existe pas d'option de protocole disponible pour Relais 
de trame ou PPP/IP. 
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Etape 4 - Afficher les messages relatifs aux 


couches 
Aurora Expert pour Windows affiche des messages relatifs 
aux couches 1, 2 et 3. Vous pouvez choisir : Configuration 
prédéfinie, Personnalisée, ou alors masquer les messages 
relatifs aux couches. 


-1- A partir du menu Affichage sélectionnez Options 
d'affichage. 


-2- Sélectionnez le niveau de décodage vous voulez 
qu'Aurora Expert pour Windows affiche. 


e Réduit—affiche un décodage réduit des messages 


e¢ Etenu—affiche les en-tétes de message et les éléments 
d'information 


¢ Complet—affiche un décodage complet des messages et 
des éléments d’information 


¢ Personnalisé—Permet a l’utilisateur de définir son 
propre niveau de décodage 


Pour masquer les messages 


-1- A partir du menu Affichage sélectionnez Options 
d'affichage. 


-2- A partir de Config. Prédéfinie sélectionnez 
Personnalisé. 


-3- A partir de Configuration Couches sélectionnez la ou 
les couches et choisissez Inactif. 


Etape 5 - Paramétrer les filtres 
Es Les filtres permettent de sélectionner la quantité 

d'informations que vous souhaitez afficher. Par exemple, 
vous ne souhaitez peut-étre pas afficher toutes les données 
capturées, mais seulement des messages spécifiques. Vous 
pouvez paramétrer et appliquer un filtre 4 une capture en 
temps réel ou a un fichier enregistré afin de choisir les 
informations 4a afficher. 


Toutes les données sont importées pendant une capture. Si 
vous appliquez un filtre, seules les informations filtrées 
s'affichent. 
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Etape 6 - Paramétrer la capture 
Cette option permet de définir un nom de fichier avant la 
capture des données et de choisir le mode d'affichage des 
données capturées. Par exemple : 


° Confirmer avant écrasement 
¢  Accés trace apres arrét capture 
¢ Capture avec affichage 


= Démarrer la capture 
Cette option permet de démarrer la capture. 


-1- Affichez le menu Capture et sélectionnez Lancer. 
Si vous avez choisi un fichier existant, vous étes invité 
a confirmer son remplacement. 


Figer la capture 


Cette option permet de figer une partie des données. 
Aurora Expert pour Windows continue de capturer des 
données méme si le mode Gel est activé. 


Reprendre la capture 
‘a on ak : 
Cette option permet de désactiver le blocage des données et 
d'afficher de nouveau les données au fur et 4 mesure de leur 
capture. 


Arréter la Capture 
Cette option permet d'arréter une capture. 


Enregistrer une session 
Aurora Expert pour Windows enregistre une session filtrée 
au format .SES et un fichier de décodage au format .EXP. 


Appliquer un Filtre a un Fichier 
Il est possible d'appliquer des filtres en ouvrant un fichier 
ou a partir d'un fichier ouvert. 


Afficher la Fenétre de Sélection d'un Filtre 
(aucun fichier ouvert) 


-1- Dans le menu Fichier choisir Ouvrir avec Filtres. 
La fenétre Ouvrir avec Filtre s'affiche. 
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-2- Choisir le fichier 4 ouvrir. 
La fenétre de sélection du filtre apparait alors. 


Afficher la Fenétre de Sélection du Filtre 
(a partir d'un fichier ouvert) 


-1- Affichez le menu Filtre et choisissez Créer une 
nouvelle vue ou ajouter un Filtre. 
La fenétre de sélection de filtres apparait alors. 


Appliquer des Filtres 


-1- Afficher la fenétre de sélection des filtres comme 
expliqué précédemment. 


-2- Choisir le filtre 4 appliquer dans la liste des filtres. 
Les informations du filtre choisi apparaissent alors. 
Pour créer un nouveau filtre cliquer sur Configuration 
Filtre. 

Se reporter a l'aide pour la configuration des Filtres. 
Si vous ne voulez plus ajouter de filtres, cliquez sur 
OK pour appliquer le filtre. 

La capture filtrée s'affiche. 


Pour appliquer plusieurs filtres : 


-1-  Sélectionnez ET ou OU. 
En choisissant ET, seuls les événements passant les 2 
filtres seront affichés. En choisissant OU, les 
événements passant l'un des filtres seront affichés. 


-2- A partir de la liste des Nom de Filtres, choisir le Filtre 
a appliquer. 
Les informations de ce filtre s'affichent. 
Pour appliquer d'autre filtres, répéter les étapes 1 et 2. 


-3- Appliquer le filtre par OK. 
Les données filtrées d'affichent. 


Affichage Statisiques, hexadécimal, information 
de session 

Les options suivantes vous permettent d’afficher les 
statistiques, l’hexadécimal, ou les informations de session 
du fichier ouvert. Les informations sont affichées dans une 
fenétre séparée. 
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Statistiques 


-1- Affichez le menu Affichage et sélectionnez 
Statistiques. 
Le nom de la session, l’heure de début et la date, les 
informations sur les niveaux, les événements et les 
appels sont affichés. 


=| Session 


-1- Affichez le menu Affichage et sélectionnez 
Informations session. 


-2- Saisissez toutes informations appropriées. 
Le Nom du fichier et La Date ne peuvent pas étre 
modifiés. 


[Hex Hexadécimal 


-1- Affichez le menu Affichage et sélectionnez 
Hexadécimal. 
Les données sont affichées en format hexadécimal. 


° noir—événement 
° bleu—niveau 2 
° vert—niveau 3 


e gras souligné—partie de la trame sélectionnée 


Imprimer un Fichier 
Pour imprimer les données en cours : 


-1- Dans le menu Fichier choisir Imprimer, ou cliquer sur 


-2- Choisir l'imprimante a utiliser, parmi la liste Nom. 


Remarque 
Cliquer sur Proprietes pour plus d'informations sur le 
Papier, la Résolution, les Option du Document, etc. 


-3- Choisir Tout Evenement ou Evénements. 
Le choix Evénements permet de définir une plage 
d'événements a imprimer. 
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-4- Cocher En Couleur pour permettre |'impression du 
texte en couleur. 
Une croix indique que l'option est activée. 


-5- Cliquer sur OK pour imprimer. 
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